GAMLE KONuiLVill 
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c 


7 
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8 


c 


9 


c 
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c 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Gamle Kongevei nr. 1 

Betegnelse 


Eierwo Trondhjems Samvirkelag 

Takst kr. oU ,000 Areal tomt o Jo m. bygnmger 

Bruk Bolig 


■Mil 

m 


Oppfart 1890 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


W T At T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr, bruk 


Plantype 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket, 
vegger Tommer. Liggende faspanel. 


Kjeller j 

Delvis. 


■ 

™< Valmtak. Skifer* Kobbhus. 




Eksteriar Enkelt 1880-preg. 




Interiør 




■ 

Gårdsplass, 

uthus To etg. saltak. Boder, Dårlig. 




Ombygging 

1877 2/5 Se prot. 
1889 Bygget anmeldt. 
1894 Bakbygn. oppf . 
1 91 3 Forandring . 
1932 Kobbhus oppf. 
1937 " 

1973 Rivingstill. gitt for bakbygn og forr.bygg. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

I opplosning 




Vedlikeholdstiistand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkjtekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Priori*ering 




Dato 1 .7,75 
Sign J,T. 



Gate Gamle Kongevei 

Eldre bilder 



nr. 



1 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



■ 



Tidligere bygning 
brent /re v et 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
i Til hinder 
for bevaring? 


a 


• 


< 


- * ■ 


Fremtidige planer 






• 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Gamle Kongevei nr 

Betegnelse 


2 A 




Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr. 70 . 000 Areal tomt 500 m 3 . bygninger 

Bruk Bolig, forretning 




Oppført tidligst 


senest 


omn r iny 


Siste brann Tidligere branner 




*NTMT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 


Plantype 




■ 


Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket, 
vegger Tommer. Liggende faspanel. 

Tak Valmtak. Skifer. 


K Seller 

Under hele huset. 
Forretn. i kjeller. 



Eksterier Jevnt fordelte T-postvinduer m. utskårne felter under. 
Hor. bånd m. lbvsagarb. 



Interier 

Gårdsplass, grus. Ustelt. 

uthus To etg. bakgård. Som forhus. Bebodd. Dårlig. 

Ombygging 

1887 Bygget anmeldt. 
1923 Forandring. 
1947 Butikk utvidet. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

I opplesning . 

VedJikeholdstHstand C 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitektur vurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering - 



S- 



Oato 
Sign 



1 .7.75 
J . T . 



Gate Gamle Kongevei 



nr. 



2 A 



.1 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

Til hinder 
for bevaring? 






• 


• 

0 


fl j 


Fremtidige planer 








• 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Gamle Kongevei nr. 

Betegnelse 


3 




Eier 1970 Tindvik Magnhild 

Takst kr. 58*000 Areal tomt 406 mt bygninger 

Bruk Bolig, forretninger 




Oppført 1 893 tidligst 


senest 


omkring 


Siste brann Tidligere brenner 




åNlilT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 




■ 


Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket • 
vegger Tommer . Liggende faspanel. 

Tak Valmtak. Skifer, 


Kjeller 

Delvis 


Eksteriør Enkel1: . 1880-preg. 






Interiør 






Gårdsplass, grus. Ustelt* 

uthus Bekgård i to etg. Som forhus. 


Bebodd. Dårlig. 


Ombygging 

1882 Skur i bindingsverk oppf 
1892-93 Anmeldt nybygg. 
1911 Forandring. 


* 




Tegninger, oppmålinger 

• 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

I opplosning. 






VedUkeholdst il stand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkifekturvurdering C 
Miljøvurdering B 






Prioritering 






Dato 1.7.75 
Sign J.T. 



Gate Gamle Kongevei 


nr 3 






Eldre bilder 


Foto 




* 


Litteratur 


Kilder 




• 


• 


Tidligere bygning 
brent /revet 






• 


Kultur-, personathistorie 



Reguleri ngsplan 

Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Gamle Kongevei hr. 4 a 

Betegnelse 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr /D.OQO Areal tomt m 3 , bygninger 

Bruk Bolig 


m 

nrr 


Oppført 1 887 tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 


ANlAU 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket, 
vegger Tommer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus. 




Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof . omr. Overbord 
på konsoller. Tofloyet fyllingsddr m. portalomr. Trapp m. smi- 
jernsrekkverk . 

Interiør 


Gårdsplass, grus. Ustelt. 

uthus Bakgård i to etg. Svalgangshus . Bebodd. Dårlig. 


Ombygging 

1881 22/10 Se prot. 

1887 Bygget anmeldt. 

1888 Vedboder oppf. 
1939 Kobbhus oppf. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 

I opplosning. 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturv urd errng B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1 .7.75 
Sign J*T. 



Gate Gamle Kongevei 


nr. 4 a 


Eldre bilder 


Foto 

* 


Litteratur 

■ 


Kilder 

• • 




Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie f 


* 


Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 


• 
D 


Fremtidige planer 


- 



■ 



i 




- 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Gamle Kongevei n r, 5 

Betegnelse 


Eier 1970 Trond ermeleri et A/L 

Takst kr. 90 .000 Areal tomt 344 m* bygninger 

Bruk Bolig, forretning. 


m 


Oppført 1 891 tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Piantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur PllSSet Stein. Hel. 

ve g9 er Tommer. Liggende faspanel. 
Tak Valmtak. Skifer. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksterior Modernisert m. T-post vinduer 


i flat omr. 


lr>terior 




Gårdsplass, grUS» Ustelt. 

uthus Ingen. 




Ombygging 

1890 Bygget anmeldt. 

1893 Uthus oppf, 

1894 Bakhus brannherjet - ol jeklærf abrikk. 
1894 Bakgård nyoppfort. 

1925 Innredn. av melkutsalg i kjeller. 
1963 WC i 1. etg. og kjeller. 
1966-68 Nyinnredning. 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




VedUkeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1 • 7 » 7 5 
Sign J«T. 



Gate Gamle Kongevei 


nr. 5 






E Idre bilder 


Foto 


0 


* 1 


Litteratur 

■ 


Kilder 










i» 

o 


fl 




Tidligere bygning 
brent /revet 




fr 


9 



il 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige planer 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Gamle Kongevei nr. 6 

Betegnelse 


Eier 1970 Berg, Petra 

Takst kr 1 1 U ,000 Areal toml fyy m* bygninger 

Bruk Bolig 


nr 


Oppfart 1 891 tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr + bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket . 
vegger Tommer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer, 




Eksteriør Enkelt 1880-preg. 




Interiør 




Gårdsplass, heller • Ustelt. 

uthus Bakhus i mur, To etg. Dårlig. 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering 




Prioritering C 




Dato 1 .7.75 
Sign J.T. 



■ 



Gate Gamle Kongevei 



nr 6 



Eldre bilder 



Litteratur 



Foto 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Gamle Kongevei nr- 7 

Betegnelse 


Eier 1970 Pettersen, Trygve 

Takst kr. 58,000 Areal tomt 356 m= bygninger 

Bruk Bolig 


m 7 


Oppfart 1890 tidligst senest 


omkring 


H Jl NT 

Siste brann Tidligere branner 


i hi r i r T 

w n i pi ■ i 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, Hel. 

vegger Tommer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. 




Eksteriør IZnkelt 1880-preg. 




Interiør 




Gårdsplass, grus* Velstelt. 

uthus Bakgård i to etg. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1886 Uthus oppfort. 
1890 Bygn. anmeldt. 

1962 Kobbhus. 

1963 Bad/WC i hovedbygning. 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikehotdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 


■ 


Priori*ering C 




Dato 1 .7.75 
Sign J • T . 



Gate Gamle Kongevei 



nr. 7 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


9 f 


4 


0 

Cf 


• 1 


Fremtidige planer 






* 






I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Gamle Kongevei nr, 8 

Betegnelse 


Eier 1970 Bakken Margit 

Takst kr. 52 000 Areal tomt 457 m ? bygninger 
Bruk Bolig 




Oppfort 1898 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT ATI 


Byggherre 
Arkitekt 

r%" Hint 


Oppr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer ^ 


Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende f aspanel . 


Kjeller 


Tak Valmtak, skifer 


Delvis 


Eksteriør Enkel 18 80 -pr eg rn* pr of. hor. bånd under vinduer. 


Interier 




Gårdsplass, Grus, heller, ustelt* 

uthus Bakgård i to et. Som forhus . Bebodd, Dårlig. 


Ombygging 




1891 Nybygg anmeldt, bygget 

først i 1898 
1969 Modernisering 


Teg ninger, opp mål i n gar 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkjtekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1*7.1975 
Sign J * T* 



■ 



1 Gat* Gamle Kongevei 


8 


Eldre bilder 


Foto 

■ 


Litttntur 

■ 


Kilder 




Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Framtidig» planer 





\M0 A 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

o e \ tsyi 1*3 lic 


Gamle Kongevei 


nr. 9 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


rn i t * i 

Trondheim kommune 

^5000 Areal tomt 363m* 
Bolig 


bygninger 


m 3 


Oppført 


1891 tidigst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




M*UI1 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 


Pfan type 








Hovedmål 






Etasjer ^ 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Pusset mur, sprukket, 
Tømmer» liggende f asp 

Valmtak, skifer 


anel, 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør 


Enkel 1 880-preg. 






Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Grus, ustelt* 
Bakhus i to et. Som 


forhus * 


Bebodd. Dårliff. 


Ombygging 


1890 Nybygg anmeldt 

■ 






Tegninger, oppmålinger 








Ønskelige forandringer 

* 








Omgivelser 

Positive 








Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvyrdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 








Dato 1,7.1975 

Sign J#T. 



Gate Gamle Kongevei 



nr 



. 9 



Eldre bilder 



Foto 



Littentur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/re* et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hindsr 

■ 

for bevaring? 



Fremtidige pltner 



1 



— 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Gamle Kongevei nr. 10 

Betegnelse 


Eier 1970 Dahl, Aksel 4 

Takst kr 8 t XlrtO Areal tnmt 7 2 Tm* b va ni noe r 
Bruk Bolig 


w ■ ■ 


Oppført 1892 tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 


AHTAIT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

vegger Tømmer, liggende f aspanel. 

Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Ekslener Enkel 1880-preg nu utskårne Telt under vinduer i 2, et. 


Interiør 




GArdsplass, Heller, gras, ustelt. 

uthus Bakgård i to et* Som forhus. Bebodd. Bra 


Ombygging 

1891 Nybygg anmeldt 

1961 Innredn. av fryseboks anlegg i kjeller. 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand q 
Arkitekturvurdering Q 
Miljøvurdering B 


\ 

• . 


Prior**ering C 


Dato 1 ,7. 1975 

Sign J # T. 




Sat* Gamle Kongevei 



nr. 1 0 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/ro vel 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Gamle Kongevei nr, 1 1 
Betegnelse 


, ■ - ■ — — ■ 

Eier 1970 Wold Bjarne 

Takst kr 55 000 Areal tomt H-86m J bygninger 

Bruk Bolig, forretning 


nr 


Oppfort 1891 tidligst senest 


omkring 


ttJENt 

Siste brann Tidligere branner 


Sfiwn 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 1 
Vegger Tømmer , liggende faspanel. 

Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 


Kjeller 

Delvis. 


Eksteriør Enkel 1880-preg. To fløyet inng.dør m* fyllinger og 
og trekant portal. Trapp m* smi jemsrekkverk. 


* 

Interiør 




Gårdsplass, Grus, heller, ustelt. 

Uthus Bakhus i to et* Som forhus. Bebodd, Bra* 


Ombygging 




1890 Nybygg anmeldt 
1901 Forandring 
1903 Forandring 
1905 Forandring 
1956 Kobbhus oppfv 




Tegninger, oppmålinger 




0 n s ke 1 i ge f 0 rand r inge r 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholds! rlstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
ArkitekturvurderJng C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




p..o '.v.iyvi* 

Sign J#T ^ 



Gate Gamle Kongevei 




Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige prener 




